Bass 

TrTTB 



Meyer No. 8 



Giovanni Coperario 

VdGS# 6 



5 10 I 15 


•)v ^ — 1 o ir r i F iHr^r r>\r re ir - i 


_*£ sp 1 1 1 1 1 £: 1 /. 1 



20 ^ ^ & -P- 11 - L_ 1 25 

1 to a r m m ttr " m Tr V* m 


^v. o ■* ** \ P m 


-^ ^^ 1 1 ' *h — 1 — 1 1 * po 























JO 










35 






wv 


















«* 




V* 






p 






V 


f» 














^ 


* - 


s 






















Jf 
















J 


























4> 



















































40 



WV »' m \ m \ m "'*\ m 9 L * * \ m a 


-^- ;-"£/ ""^^f" — ^=^ H- ^ « m 



i»:rr£rf|rJrfrf* 


i LJ ^f i 1 0' » 11 ■— i ^-i 

— f p m Tv-^f-r- — » 


y ^— lj ^■""■m 


1 1 E p j -[7 p 1 1 



Pr 5 






50 






55 


^r 


^ 


•— 


-?-? T~ 


r - r» 




— © — 


A 


_ 


— = — > — 


s 




— ^_?= 


*» 








— ■ — *— 



,v. p P I t y » » i rrrV r * s i r r [ JT r ^ i ^trrr i - 



65 



70 



3 



-O- 



i 



IP 



£fe 



-19 :— ip- 



% 



75 



gpllllg 



#•-#-■#- 



so 



31 



Hl#- 



^ 



331 



^ 




55 

1 T — s — ! 


I - > r i 


^Crfr i rgnrr^i r^r > i 


/ 41 


*» 




— *- 


- 1 Cfl^^ 1' ! f l 



h* — i- r i v~Cr i^^EfflM *n r ir m-ft-H 


x f ^* s ■** J fJ 



100 



m ° a 



000 



-& (9- 



Hlis>- 



-o- 



-o- 



